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PART III 
Irrigation Department 


ലേല / ക്വട്ടേഷൻ പരസ്യം 

ക്വട്ടേ ഷ നു കൾ ലേല ത്തി നു ശേഷം അപ്പോൾ 

ഹാജ രാ യിട്ടുള്ള ക്വട്ടേ ഷ നു കൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വരുടെ 
നമ്പർ ഡി . ബി .- 171/ 92. 

-- 2011 ഒക്ടോബർ 1. 

സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറന്നു പരിശോധിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ 
- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് തുകയ്ക്ക് ലേലം/ ക്വട്ടേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് താൽക്കാലികമായി 
എഞ്ചിനീയർ, എം . വി. ഐ . പി. സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ XI, ഉറ പ്പി ക്കു ന്നതും ലേലം/ ക്വട്ടേ ഷൻ കൊള്ളു ന്ന യാൾ 
പിറവം, മൂവാറ്റുപുഴ ജലസേചന പദ്ധതിക്കുവേണ്ടി കാരിക്കോട് 

അപ്പോൾത്തന്നെ മുഴുവൻ തുകയും നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ 
ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി ചെയിനേജ് 5430 എം മുതൽ 7330 എം 

കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതും ആകുന്നു . ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയെന്ന് 
വരെയുള്ള കനാൽ നിർമ്മാണത്തിനായി അക്വയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള 

ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും അറിയിപ്പു കിട്ടി ഒരാഴ്ച്ച ക്കകം 
സ്ഥലത്തെ താഴെ വിവരിക്കുന്ന വകകളുടെ ലേലം/ ക്വട്ടേഷൻ 

ലേലവസ്തുക്കൾ സ്വന്തം ചിലവിൽ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 
താഴെ വിവരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തും തീയതിയിലും സമയത്തും 

അങ്ങനെ നീക്കം ചെയ്യുമ്പോൾ ലേലത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്തതും 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സ് സികട്ടീവ് എഞ്ചി നീ യറോ അദ്ദേഹം 

എന്നാൽ ലേലം ചെയ്ത് വസ്തു ക്ക ളുടെ അടു ത്തുള്ള 
ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോ നടത്തുന്നതാണ്. 

വസ്തുക്കൾക്ക് യാതൊരുവിധ കഷ്ടനഷ്ടങ്ങളും സംഭവിക്കാൻ 
- ലേല ത്തിൽ പങ്കെ ടു ക്കു വാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ - പാടില്ലാത്തതാണ്. ഇപ്രകാരം സംഭവിച്ചാൽ ആയത് ലേലം 
ലേല ത്തിനുമുൻപായി ലേല സ്ഥലത്ത് ഹാജരായി താഴെ 

ചെയ്തയാൾ സ്വന്തം ചില വിലും ഉത്തര വാദിത്വ ത്തിലും 
വി വ രി ക്കുന്ന നിര ത ദ വ്യം കെട്ടി വ യ് ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 

നാശനഷ്ടങ്ങൾ തീർത്തു കൊള്ളണ്ടതാണ്. ലേലതീയതി 
ക്വട്ടേഷനിൽ പങ്കെടുക്കു വാൻ നിര തദവ്യം ഏതെങ്കിലും 

ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ സർക്കാർ അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുക 
ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്കിൽനിന്നും എസ്. ബി . റ്റി -യുടെ പിറവം 

യാണെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം അതേ സമയത്തും 
ശാഖ യിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സ് സികട്ടീവ് എഞ്ചി നീ യർ, 

സ്ഥലത്തും ലേലം നടത്തുന്നതാണ്. 
എം . വി . ഐ . പി . സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ XI, പിറവത്തിന് 
മാറാവുന്ന തരത്തിൽ ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് രസീത് ഉള്ളടക്കം - പൊതുമരാമത്ത്/ ജലസേചന വകുപ്പിൽ നിലവിലുള്ള 
ചെയ്തിരിക്കണം. 

ലേലം സംബന്ധമായ എല്ലാ നിയമങ്ങളും ഇതിനും ബാധകമാ 
ഇപ്രകാരം സീൽ വച്ച് ക്വട്ടേ ഷൻ ലേല ത്തീ യ തിക്ക് - യി രിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലേലത്തിനു മുൻപായി 
മുമ്പുള്ള പ്രവൃത്തി ദിവസം ഓഫീസിൽ കിട്ടത്തക്ക വിധം എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും 
രജിസ്റ്റേർഡ് തപാലിലോ നേരിട്ടോ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. 

അറിയാവുന്നതാണ്. 
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നിരതദ്രവ്യം 


അടങ്കൽ തുക 


ക്രമ 
നമ്പർ 


സർവേ റിപ്പോർട്ട് 

നമ്പർ 


-- 1 


2, 800 


55,760 


2 


4/ എ . ഇ . ഇ / 2011 - 12 
5 / എ . ഇ . ഇ / 2011- 12 
6/ എ . ഇ . ഇ /2011-12 


| 1,850 


33 , 620 


3 


| - 12 


1, 650 


32 , 879 


Details of tenders can be obtained from the Office of 
| the undersigned upto 3 - 11 - 2011 , 4 p . m . on all working 

days. Written application quoting registration number and 
enclosing registration card should be produced for 
obtaining the tender forms. Tenders should be enclosed 
with a preliminary agreement in stamp paper worth ? 100 
and sufficient EMD pledged in favour of the 
Superintending Engineer , Irrigation Central Circle, Thrissur. 
Tenders without sufficient EMD and preliminary agreement 
will be summarily rejected . All rules and regulations of 
tenders prevailing in the Irrigation Department/PWD are 
applicable to this tender also . 


- ലേല വ സ് ക്കൾ ടി വസ് വിലെ ചമ യ ങ്ങളും 
വൃക്ഷലതാദികളും. 


ലേല സ്ഥലവും തീയതിയും സമയവും - കാരിക്കോട് 
മഹാദേവക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം, 3 - 11 - 2011 രാവിലെ 11 മണി. 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

( ഒപ്പ്) 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എം . വി. ഐ . പി. സബ്ഡിവിഷൻ എഞ്ചിനീയർ. 
നമ്പർ XI, പിറവം. 


SHORT TENDER NOTICE 
No. 04/ SEICC/2011 -12 . 

- 19th October 2011. 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി ത്യശ്ശൂർ ഇറി ഗേ ഷൻ 
മദ്ധ്യ മേ ഖല വിഭാഗം സൂപ ണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ 
പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ടി പൊതുമരാമത്ത്/ 
ജലസേചന വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള യോഗ്യരായ 
കരാറുകാരിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽമത്സരാടിസ്ഥാനത്തിൽ 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 
താഴെപ്പറയുന്ന പ്രകാരം വിതരണം ചെയ്യുന്നതും ദർഘാസുകൾ 
- തപാൽ/ സ്പീഡ്പോസ്റ്റ് വഴി മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. നേരിട്ട് 
സമർപ്പിക്കു ന്ന വയും കൊറിയർ വഴി ലഭിക്കു ന്ന വ യു മായ 
ദർഘാസുകൾ തിരസ്കരിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും രേഖപ്പെടുത്തിയ മുദ്രവെച്ച കവറിലായി 
രിക്കണം ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. 


The Superintending Engineer, Irrigation Central 
Circle , Thrissur for and on behalf of the Governor of 
Kerala invites competitive tenders in sealed covers 
superscribing the nameof work for the works listed below 
from eligible contractors registered in Kerala PWD / 
Irrigation Department. 


Tenders will be issued and received as listed below . 
Tenders will be received by post/speed post only . 
Tenders submitted directly or by courier service will be 
rejected . 


ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ 
തുകയും - 6/ എസ്. ഇ . ഐ . സി. സി./ 2011-12 - - കരുവന്നൂർ പുഴയിൽ 
മുനയത്ത് ചിറയുടെ നിർ മ്മാ ണ വും 30 - 6 - 2012 വരെ 
സംരക്ഷിക്കലും ( പുനർദർഘാസ്) ? 19,55, 000 . 

നിരതദ്രവ്യം ? 49,000 . 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - 3,000 + മൂ . വ . നി . 


ദർഘാസ് ഫോറം വിതരണം ചെയ്യുന്ന തീയതിയും 
സമയവും 27 - 10 - 2011, 11 മണിമുതൽ 29 -10 - 2011, 4 മണിവരെ. 


ദർ ഘാസ് ഫോറം സ്വീക രി ക്കുന്ന തീയ തിയും 
സമയവും - 4 - 11 -2011 വൈകുന്നേരം 2.30 മണിവരെ. 


Tender No. and Name of work and Estimate 
amount — 6 /SEICC /2011- 12 — M & R - Construction of chira 
at Munayam in Karuvannur river and maintaining upto 
30- 6-2012 ( Re-tender) 3 19,55, 000. 

E . M. D - X 49,000 . 
Cost of tender form — * 3,000 + VAT. 

Time and date of issue of tender forms — From 
11 a. m . on 27 - 10 - 2011 to 4 p . m . on 29 - 10 - 2011 . 

Time and date of receipt of tender forms— upto 
2.30 p. m . on 4 -11- 2011. 

Time and date of opening of tenders — 3 p . m . 
on 4- 11 - 2011. 

Class of contractor — B and above. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 4 - 11- 2011 
വൈകുന്നേരം 3 മണി. 
കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത - " ബി യും അതിനുമുകളിലും. 
പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 6 മാസം. 


Time of completion — 6 months. 

Tenders will be opened by the Superintending 
Engineer or the officer authorized by him in the presence 
of the tenderers or their authorised agents present at that 
time. If the date of tender be declared as holiday, tender 
will be received and opened on the next working day. The 
firm period of the tenders will be 4 months from the date 
of receipt of the tender. 


ലഭിച്ച ദർഘാസുകൾ താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നഉദ്യോഗസ്ഥനോ 
അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോഅപ്പോൾ 
ഹാജരുള്ള കാരാറുകാരുടെ നിയമാനുസൃത ഏജന്റുമാരുടെ 
സാന്നി ദ്ധ്യ ത്തിൽ തുറ ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാ സു കൾ 
സ്വീകരിക്കുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം 
അവധിയായാൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തിദിവസം വൈകുന്നേരം 
2.30 മണിവരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേദിവസം 
വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതുമാണ്. ദർഘാസിന്റെ 
കാലാവധി അവ സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ നാലുമാസം 
ആയിരിക്കും. 
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- ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ താഴെ ഒപ്പു കരാറുകാരുടെ ക്ലാസ്സ്. - PWD എ / ബിയും, ഇറിഗേഷൻ 
വച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോ ഗ സ്ഥന്റെ കാര്യാ ല യ ത്തിൽനിന്നും സി / ഡിയും. 
3 - 11 - 2011 , 4 മണിവരെ എല്ലാ പ്രവൃ ത്തി ദി വ സ ങ്ങ ളിലും 

- ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ തപാൽ രജിസ്റ്റേർഡ്/ 
അറിയാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണം വാങ്ങിക്കുവാൻ 
രജിസ്ട്രേഷൻ കാർഡ് കൊണ്ടു വരേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 

സ്പീഡ് പോസ്റ്റ്വഴി മാത്രം. ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള 
പ്രമാണത്തിനുള്ള അപേക്ഷാഫോറത്തിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ 

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ആഫീസിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസ 
എഴുതേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ 

ങ്ങളിൽ അറിയാവുന്നതാണ്. 
പേരിൽ അധികാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതും ഡിസ്ചാർജ്ജ് ചെയ്തി 
ട്ടുള്ളതുമായിരിക്കണം. ദർഘാസിനോടൊപ്പം ? 100 വിലയുള്ള 

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

( ഒപ്പ്) 
മുദ്രപത്രത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ നിശ്ചിത ഫോറത്തിലുള്ള 

എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

അസിസ്റ്റന്റ് 
പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ട് അടക്കം ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ഹെഡ് വർക്സ് ഉപ വിഭാഗം, 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും ആവശ്യമായ 

പീച്ചി. 

എഞ്ചിനീയർ. 
നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ തിരസ്കരി 
ക്കുന്നതാണ്. ( ഇന്ദിരാ വികാസ് പത്രങ്ങൾ നിരതദ്രവ്യമായി 

റദ്ദാക്കൽ പരസ്യം 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല) 
കേരള ജലസേചനവകുപ്പിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ 

നമ്പർ ഡി2- ജി .എൽ./04. 

2011 ഒക്ടോബർ 12. 
ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും 

തൃശ്ശൂർ മൈനർ ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
ഇതിനും ബാധകമാണ്. 

എഞ്ചി നീ യ റുടെ ഓഫീസിലെ ടെണ്ടർ നോട്ടീസ് 

നമ്പർ ഡി2- ജി .എൽ./ 04 തീയതി 5 - 9- 2011 പ്രകാരം നടത്തുവാൻ 
Office of the 

നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളുടെയും ടെണ്ടർ ചില 
Superintending Engineer, 

( Sd.) 

സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ റദ്ദാക്കിയിരിക്കുന്നു. 
Irrigation Central Circle, 

Superintending 
Thrissur. 

Engineer 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, ( ഒപ്പ്) 
മെനർ ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ, 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
തൃശ്ശൂർ. 

എഞ്ചിനീയർ. 
ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി1- 645 / 2011. 


2011 ഒക്ടോബർ 10 . 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി1/ 156 / 2009 - 10 . 


2011 ഒക്ടോബർ 18 . 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, ഹെഡ് വർക്സ് സബ് ഡിവിഷൻ, പീച്ചി താഴെ 
പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


നിരത 
ദ്രവ്യം 


900 


7 / എഇഇ/ 2011 -12 - പീച്ചി സ്കീം - ഇറിഗേഷൻ 
സെക്ഷൻ, താണിപ്പാടം - ന്റെ വൈദ്യുതീകരണ 
ജോലികൾ ! 35,000 
8/ എഇഇ/ 2011 - 12 - പീച്ചി ഡാമിലെ 30 HP 
മോട്ടോറിന്റെ അടിയന്തിര റീവൈൻഡിംഗ് 
ജോലികൾ ( 25,800 


2 


o 


- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി പരപ്പനങ്ങാടി ചെറുകിട 
ജല സേ ചന ഉപവിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിക്ക് നിർദ്ദിഷ്ട 
യോഗ്യതയുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും മുദ്രവെച്ചതും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും നമ്പരും ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമായ 
കവറു ക ളിൽ മത്സരാടിസ്ഥാ ന ത്തിലുള്ള ദർഘാ സു കൾ 
ക്ഷണിക്കുന്നു. ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് ദിവസം 3 മണിവരെ 
സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേദിവസം 3.30 മണിക്ക് തൽസമയം 
ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന 
മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോ ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. 
ദർഘാസുകൾ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽ, സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് എന്നിവ 
വഴി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. കൊറിയർ സർവ്വീസിൽ 
അയയ്ക്കുന്നതോ നേരിട്ട് നൽകുന്നതോ ആയ ദർഘാസുകൾ 
സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . തപാൽ തക രാ റു മൂ ലമോ മറ്റോ 
കാല താ മസം വന്നാൽ ഡിപ്പാർട്ട് മെന്റ് യാതൊരു 
ഉത്തരവാദിത്വവും ഏറ്റെടുക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി 
അത് സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ 4 മാസം വരെ ആയിരിക്കും. 

ദർഘാസ് നമ്പർ - 01/ 2011-12. 


650 


3 9 / എഇഇ / 2011 -12- -- എം & ആർ -പുത്തൂർ ചിറ 

കെട്ടലും സംരക്ഷണ ജോലികളും 7 2,80,000 7,000 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1- നും 2 - നും 
300 + മൂല്യവർദ്ധിത നികുതി, ക്രമനമ്പർ 3 - ന് ? 600 + മൂല്യ 
വർദ്ധിത നികുതി. 


ദർഘാസ് ( പമാ ണ ങ്ങ ൾ ലഭിക്കുന്ന അ വ സാന 
തീയതി 31- 10 - 2011. 


ദർഘാസ് പമാ ണ ങ്ങൾ സ്വീക രി ക്കുന്ന അവ സാന 
തീയതി - 7 - 11 - 2011. 


- പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാ വധി - കമ ന മ്പർ 1 - ന് 
3 മാസം, കമ ന മ്പർ 2 - ന് 1 മാസം, കമ ന മ്പർ 3 - ന് 


പ്രവർത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും -- 2011- 12 
വർഷത്തേക്ക് കടലുണ്ടിപുഴയ്ക്ക് കുറുകെയുള്ള മണ്ണട്ടാംപാറ 
വിയർ കം ലോക്കിന്റെ വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി - 1 1,95,500. 

നിരതദ്രവ്യം ? 4,900. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 400 + വാറ്റ്. 


7 മാസം. 


1st Nov. 2011 ] 


IRRIGATION DEPARTMENT 


444 


- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
7 - 11- 2011 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
8 - 11 - 2011, 3 മണി. 


ദർഘാസ് പ്രമാണം അന്യോന്യം കൈമാറാൻ പാടുള്ളതല്ല. 
ദർഘാസുകൾ സംബന്ധിച്ച് ജലവിഭവ വകുപ്പിൽ നിലവിലുള്ള 
എല്ലാ നിബ ന്ധ ന കളും ഇതിനും ബാധക മാ യി രിക്കും. 
ദർഘാസിനൊപ്പം ? 100 ( നൂറ്) വിലയുള്ള മുദ്രപത്രത്തിൽ ശരിയായ 
വിധത്തിലുള്ള പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റ്, ടി .ആർ. 5 രസീതോ, 
അതിന്റെ ഫോട്ടോ കോപ്പി യോ എന്നിവ വയ്ക്കാത്ത 
ദർഘാസുകളും ദർഘാസ് കവറിന്റെ പുറത്ത് പ്രവൃത്തിയുടെ 
പേരും നമ്പരും എഴുതാത്ത ദർഘാസുകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽ 
നിന്നും അറിയാവുന്നതാണ്. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - -8-11- 2011, 
3 .30 മണി. 

കരാറുകാരുടെ വിഭാഗം " സി ക്ലാസ്സും അതിന്മുകളിലും. 


നിർമ്മാണ കാലാവധി 9 മാസം. 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും മറ്റ് വിവരങ്ങളും അസിസ്റ്റന്റ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിൽനിന്നും 7 - 11 - 2011 
ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില രൊക്കം 
പണമായി അടച്ച് രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
- ചെറുകിട ജലസേചന 
ഉപവിഭാഗം, പരപ്പനങ്ങാടി. 


(ഒപ്പ്) 
- അസിസ്റ്റന്റ്എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

എഞ്ചിനീയർ, 


